(s. KAROL HE 


katecheta szkoły ludowej w Dobczycach, 


przeżywszy lat 32, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony SS. 
Sakramentami, zmarł dnia 30. grudnia 1901 r. w Dobczycach. 


Exportacya zwłok do kościoła parafialnego nastąpi dnia 1. stycznia 1902 r. 
o godzinie 3. popołudniu z domu żałoby. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu następnym © godzinie 8. rano, na który zaprasza 
się Kolegów i Przyjaciół. 


